Mgr Alicja 


CWINSKA 


NAJDROZSZA ZONA I MATKA 


przeżywszy lat 54, po ciężkiej chorobie, opatrzona św. 


Sakramentami, zmarła dnia 19 lutego 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we czwartek, dnia 16 lutego br. o godzinie 11.00 
w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


i zalu: 


MĄŻ, SYN, SYNOWA I RODZINA 


